Die kruis is kaal, die graf is leeg 


Die kruis is kaal, die graf is leeg, 


ons Heer het op - ge - staan, 


en deur sy kerk klink bly dié woord: 
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Ons lewe in die Seun se lig, 
lag vir die dag wat kom, 
want dood en sonde heers nie meer - 
ons het verrys in Hom! 
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